Appendix I
Computational Data

TABLE XLIV

VALUES or NUCLEAR DEFECT, srt, (O. Equation 44)


	S
	n
	Sn

n
	
	
	


	0
	14
	6.159

1 2 3 4
 5 6 7
 9 10 11 12 13
	0.250 0.577 0.957 1.377 1.828 2.305 2.805 3.328 3.863 4.416 4.984 5.565
	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
	6.764 7.379 7.991 8.624 9.27 9.92 10.57 11.24 11.92 12.60 13.29 13.98

227als.
